Resultados de la consulta para la pieza: CU-620394042-AR 


Datos de recepción de su carta PLUS que figuran en nuestro sistema: Suppo 


Fecha Planta 
26-04-2022 RIO TERCERO- 
17:06 CDD/OAM 
26-04-2022 RIO TERCERO- 
07:01 CDD/OAM 
25-04-2022 RIO TERCERO- 
bad CDD/OAM 


Cantidad de movimientos 3 





Imprimir | 


Historia Estado 
Se gestionó la entrega de su carta PLUS si a 
exitosamente 
Se encuentra en poder del cartero para 
ser entregada 
Bienvenido!!! Su carta PLUS ingresó al 
Correo 
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3 Topos tos PenecHo SRESEN-MINPOS 


